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DECLARATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SECURITE 

A Jlplssue de consultations avedf/ies membres du Cons'eil de securite 
President du Conseil a fait la declaration suivante au npm du Conseil, a sa 
3383e seance, tenue le 30 mai 1994, dans le cadre de l'examen de la question 
intitulee "Note du Secretaire general commuhiguant une 1 erfre datee du 
27 mai 1994 qu'il a regue du Directeur general de l'Agence internationale de 
l'energie atomique (AIEA) (S/1994/631)" : 

"Le Conseil de securite rappelle les declarations du President du 
ConsqiiL, du 8 avfil 1993 (S/25562) et du 31 mars 1994 (S/PRST/1994/13) 
ainsi que sa rcso) utiqn pertinente, 

Le Conseil a pris note du fait que la Republique populaire 
democratique de Coree (RPDC) a permis aux inspecteurs de l'AIEA de 
mener a bien les activites d'inspection convenues entre l'AIEA et la 
RPDC le 15 fevriefc 1994, accomplissant gjinsi un pas en vue de 
s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de 1'accord de 
garanties cone.) u entre l'AIEA et la RPDC et de sat" sfalre aux 
obijgat: ons en mat:, ere de non-proli-f eratios que impose le TraJ tc 
sur la non-proliferation des armes nucleaires. 

Le Conseil reaffirme 1'importance determinante des garanties de 
l'AIEA dans la mise en oeuvre du Traite sur la non-proliferation des 
armes nuc) eaiy.e-s et lit contribution qu^-.|.e progres en matidre de 
non-proliferation apporte au maintien de la paix et de la securite 
•internat: onalcs. 

Le Conseil a examine la lettre du Directeur general de l'AIEA au 
Secretaire general en date du 27 mai 1994, et est gravement preoccupe 
par 1'appreciation de l'AIEA selon laquelle, si 1'operation de 
dechargement du reacteur de 5 megawatts se poursuit au meme rythme*- ^a 
possibility pour l'AIEA de selectionner, d' isc^fSar et de tenir en 
reserve les barres de combustible en vue de mesures ulterieures, 
conformement aux normes de l'AIEA, sera perdue d'ici quelques Jours. 

Le Conseil demande instamment a la RPDC de ne proceder aux 
operations de dechargement du reacteur de 5 megawatts que d'une 
maniere qui preserve la possibility technique d'une analyse du 
combustible, conformement aux exigences de l'AIEA a cet egard. 
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Le Conseil demande des consultations immediates entre l'AIEA et 
.lilt RPDC suf, /les mesures techniques necessaires. 

Le Conseil prie le Directeur general de l'AIEA de maintenir les 
inspecteurs de l'Agence en RPDC en vue de surveiiler les activites en 
cours sur le reacteur de 5 megawatts. 

Le Conseil decide de tester activement saisi de la question et 
decide qu'un nouvel examen par le Conseil de securite aura lieu si 
necessaire en vue de parvenir a une compl&'t'© mig.e en oeuvre de 
ij’accord de garantS^s AIEA-RPDC." 




